
ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 

Betegnelse 

R å "hus ffate 

nr. 8 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

Erling Johnsen 

60 000 Areal tomt 472 rn'. 

Bolig 

bygninger 

m' 

Oppført 

1 899 tidligst 

senest 

omkring 

KJEN1 

Siste brann Tidligere branner 


»«!«!! 

Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 

Plantype 




Hovedmål 



Etasjer 2 

Grunnmur 
Vegger 

Tak 

Pusset stein. Hel. 
Tømmer , liggende profilert 
panel . 

Valtak, skifer. 

Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør Rikt utstyrt f a sade . _-po s tvinduer m.omramming som halv- 
søyler med flate overbord. Løvsagarbeider urr"er overbord. 
Hor. bånd under vinduer m.fortanning og utskårne søyler. 

Interiør Tof løyet fyllingsdør m.overvindu. 


Gårdsplass, Grus . Ustelt. 

uthus Bakhus med enklere f asadeutstyr.To etg. bebodd. 

Ombygging 1898 Nybygg anmeldt. 

1975. wc/dusj innredet. 


Tegninger, oppmålinger 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

Positive. 


Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering A-B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 


Dato 1 • 6 . 75 
Sign J.T. 


' ' ' 

Bahus gt. nr. 8 


Gate 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 

Bebyggelse 

Gate 

Beteanelse 

ij cl lill s gaue nr. IU 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

Alfhild Hansen 

70 000 Areal tomt h 79 m! bygninger 

Bolig 

m' 

Oppført 

1899 tidligst senest 

omkring 

KJ! NI 

Siste brann Tidligere branner 

»NT«1T 

Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 

Plantype 


• 

Hovedmål 


Etasjer 2 

Grunnmur 
Vegger 

Pusset stein. Hel. 
Tømmer, liggende faspanel. 

Kjeller 

Tak 

Valmtak. Skifer. Kobbhus. 

Under hele huset. 


Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer med hele ruter. Flat omr. 

med utskjæringer i sidebferd. Kraftig trekantformet over- 
bord på konsoller. Løvsagarbeider .Hor . bånd under vindu- 

interior er, samt stående brystn. panel i 1.et. 


Gårdsplass, Gras . Grus. To et. som forhus. Valmtak. Bebodd. Bra. 
Uthus 

Ombygging I899 Nybygg anmeldt. 
1900 Forandring. 
1910 Forandring. 
19^6 Kobbhus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 


Omgivelser 


Positive . 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B-C 
Miljøvurdering B 


PriorPering C 


Dato 1 .6.1975. 
Sign J.T. 


Gate 


Båhus gate 


nr. 


10 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 


Fremtidige planer 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 


Gate 

Betegnelse 

Båhus eate nr 2k 


I 

Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

Fritjov Olsen 

65 000 Areal tomt 52^4 m ! . bygninger 
Bolig. 

m' 


Oppfort 

1899 tidligst senest 

omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


»NI«II 

Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Pusset stein sprukket. 
Tømmer liggende faspanel. 

Kjeller 


Tak 

Valmtak. Skifer. 

Under hele 

huset . 

Eksteriør 

Jevnt fordelte to og tre-f agsvinduer m. flat 
ramming og overbord på konsoller. 

prof . om- 

Interier 




Gårdsplass, Grus, velstelt. 

Uthus To etg. Valmtak. Som forhus . Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt. 
1971 Bad/wc innredet. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 

• 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

B 

C 
C 
B 



Priori«ering 

C 


✓ 

Dato 1.7.1975 
Sign J .T . 


Gate 

Båhus gt. 

nr. 2k 

Eldre bilder 

Foto 

Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
TM hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate 

nei eg neise 

Båhus gate nr. 2 5 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 

Gudrun Moe 

67 000 Areal tomt 532 m 2 . bygninger 
Bolig. 

m' 

Oppfort 

tidligst senest 

omkring 

«JlNl 

Siste brann Tidligere branner 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 

Plantype 



Hovedmål 


Etasjer 2 

Grunnmur 
Vegger 

Tak 

Pusset mur, Sprukket. 
Tømmer, liggende faspanel. 

Valmtak, skifer. 

Kjeller 

Under hele huset. 
Kjellerleilighet. 


Eksterior Jevnt fordelte T-postvinduer med to og tre fag. 

Flat prof.omr. med overbord på konsoller. Hor. bånd under 
vinduer, samt brystn. panel i 1. etasje. 


Interiør 

Gårdsplass, Grus. Velstelt. 

Uthus To et. + kjeller. Som forhus. Bebodd. Bra. 

Ombygging 1899 Nybygg anmeldt. 

1922 Innredning av fiskeutsalg. 
19^5 Kobbhus innredet. 


Tegninger, oppmålinger 


ønskelige forandringer 


Omgivelser 


Positive. 


Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


B 
C 
C 
B 


Priori'ering 


Dato 
Sign 


1.6. 1975 
J.T. 


Gate 

Båhus gate 

nr. 2 5 

Eldre bilder 

Foto 

Litteratur 

Kilder 

Tidligere bygning 



brent/revet 




II. 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 


Fremtidige planer 



